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Bekendmaking vastgestelde conversietabel en functieboek gemeente 
Onderbanken. 

Op 1 september 2015 hebben wij de normfunctiebeschrijvingen van het functiehuis van de ambtelijke 
organisatie Onderbanken vastgesteld. De Ondernemingsraad heeft op grond van artikel 25 van de Wet 
op de Ondernemingsraden op 27 augustus 2015 een (positief) advies uitgebracht. Daarnaast heeft een 
indelingscommissie, ingesteld op grond van de procedureregeling functiebeschrijvingen en functie¬ 
waardering gemeente Onderbanken, in augustus het indelingsadvies getoetst en is daarbij tot de con¬ 
clusie gekomen dat de voorliggende functie correct, dat wil zeggen in een passende normfunctie, zijn 
ingedeeld. 


Op 6 oktober 2015 hebben wij de conversietabel met betrekking tot de vastgestelde normfuncties volgens 
het functiewaarderings- en beschrijvingssysteem HR 21 vastgesteld. Met het Georganiseerd Overleg 
is op 7 september 2015 overeenstemming bereikt over deze tabel. 


Openbaarmaking van de vastgestelde normfuncties en de vastgestelde conversietabel vindt plaats op 
grond van artikel 2 resp. artikel 4 van de procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente 
Onderbanken. 


Het functiehuis bestaat uit de volgende normfuncties met daarbij aangegeven de functieschaal op grond 
van de conversietabel: 


Functiereeks management/functiegroep strategisch: 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur (schaal 12); 
Directeur II (schaal 11a); 

Functiereek management/functiegroep operationeel: 

Operationeel leidinggevende III (schaal 9); 

Functiereeks beleid/ functiegroep advies: 

Adviseur III, IV, V (resp. schaal 10a, 10, 9); 

Functiereeks beleid/ functiegroep ontwikkeling: 

Medewerker beleidsontwikkeling II, III (resp. schaal 10a, 10); 

Functiereeks beleid/ functiegroep uitvoering: 

Medewerker beleidsuitvoering I, II (resp. schaal 10, 9); 
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Functiereeks beleid/ functiegroep handhaving: 

Medewerker handhaving III (schaal7); 

Functiereeks realisatie/ functiegroep ontwerp en voorbereiding: 

Medewerker ontwerp & voorbereiding IV (schaal 9); 

Functiereeks realisatie/ functiegroep toezicht: 

Medewerker toezicht IV (schaal 8); 

Functiereeks realisatie/ functiegroep technische uitvoering: 

Medewerker technische uitvoering II, III (resp. schaal 6, 5); 

Functiereeks beheer/ functiegroep gegevens: 

Medewerker gegevens II, V (resp. schaal 9, 6); 

Functiereeks beheer/ functiegroep bedrijfsvoering: 

Medewerker bedrijfsvoering III (schaal 7); 

Functiereeks dienstverlening/ functiegroep publiek: 

Medewerker publiek II, III (resp. schaal 1, 6); 

Functiereeks ondersteuning/ functiegroep facilitair: 

Medewerker facilitair III, IV (resp. schaal 5, 4); 

Schinveld 75 oktober 2015 

Burgemeester en wethouders van Onderbanken 

Secretaris 

F.C.W. Geraets 

Burgemeester 

O.M.T. Wolfs 
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